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HOBBlH BH# 3XHHOCTOMATH3 
PRIONOSOMA ZACHWATKINI SP.N. 

M. H. CeprneHKO 

rocyflapcTBeHHHH npnpoflOBeflHecKHH My3en AH YCCP, JIlbob 

Prionosoma zachwatkini sp. n. (ceM. Echinostomatidae) o6Hapy?KeHH b KHmeaHHKe 
nacTynma, Majioro noroHuma, 6enaca b Sacceime BepxHero ^HecTpa b niOHe—ceHTaSpe 
1963 r. Hobhh bhji; OTjraaaeTCH ot flpyroro BH^a 3 Toro po,n;a P. serratum 3HawreJii>HO Mem>- 
ttttt mtt pa3MepaMH Tejia, HaJimneM nnjioo6pa3HBix 3a3y6pnH KyTHKyjiu tojilko c Spionmon 
CTOpOHH, MeHLlUHM KOJIHHeCTBOM mHIIOB Ha a^OpaJILHOM flHCKe. 

K HacToani;eMy BpeMeHH H3BecTeH 1 bha poAa Prionosoma , P. serratum 
Diesing 1850; Dietz 1909, kotophh 6blji o6Hapy>KeH b KHineaHHKe 6pa3HjiB~ 
ckoh apaMH — Aramus scolopaceus b Epa3HJiHH. llpn H3yaeHHH rejiBMHH- 
To^ayHLi BOftonjiaBaronjHx h 6ojiothbix nTHii; 6accenHa BepxHero ^HecTpa 
y nacTyinKOB h KyjiHKOB 6 lijih BLiHBJieHti axHHOCTOMaTH^H po^a Prior io- 
soma, KOToptie OKa3ajmci> hoblim bhaom. 

Prionosoma zachwatkini sp. n. (pnc. 1) 

X o 3 a e b a: Rallus squaticus — nacTymoK, Porzana parva — Majitin 
noroHLim, Capella gallinago — 6eKac. MecTO h b p e m h o 6 h a p y- 
>k e h h a: YGCP, JlbBOBCKaa o6ji., c. ropoAHme KopojieBCKoe, OTBraeBna*- 
CKne npyji,H, HiOHB-ceHTa6pB 1963 r. 

JIoKajiH3apna: KHineaHHK. H h- 
TeHCHBHOCTb 3apajKeHHHi 
1 —14 3K3. B OftHOH nTHIje. 

OnncaHne. OopMa Tejia yAJin- 
HeHHaa, c pacinnpeHHeM b o6jiacTH 
6pioniHOH npncocKH, nocTeneHHO cy- 
jKaiomaaca b 3aAHen aacTH. ^jnraa 
aepBa 5.6 — 7.01 mm npn MaKCHMajiB- 
hoh nrnpHHe 0.77 mm Ha ypoBHe MaTKH. 

lloBepxHOCTB Teaa noapLiTa KyTHKy- 
JiapHBIMH HIHnHKaMH 0.016—0.019 MM, 

KOTopBie pa3Mem;eHBi b maxMaTHOM no- 
pa^Ke Ha paccToamm 0.08 mm oahh 
ot APyroro. Ha SpioinHOH CTopoHe Ha 
paccToaHHH 1.20 mm ot nepeAHero 
Komja Teaa KyTHKyjia HeceT nnjioo6pa3- 
HBie 3a3y6pHHBi c 7—8 innnaMH pa3- 
hbix pa3MepoB (h3 hhx 2 — 3 apyn- 
Hee ocTajiBHBix). 3 0 P 3ajIbHaH CTopoHa 
KyTHKyjiBi nHJioo6pa3HBix 3a3y6pHH He HeceT. Ha tojiobhom KOHije HMeeTca 
B0p0THHK006pa3HBIH aAOpaJIBHBIH A^CK 0.39—0.35 MM, Ha KOTOpOM pa3- 
MenjaeTCH 37 mnnoB, o6pa3ya abohhoh paA- no yraaM aAopajiBHoro A^CKa 
pacnojio>KeHO 4 — 5 KpynHBix innnoB (0,084x0.024 mm), a™ 1181 ocTajiBHBix 
BapanpyeT b npeAejiax 0.027—0.039x0.018 — 0.021 mm. TepMHHajiBHaa 
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poTOBan npncocKa 0.16—0.18 mm b ^naMeTpe. EpionmaH npncocKa SoKajio- 
BH^Haa, Mom,HaH b nepe^Hen nacTH Tejia, Ha paccTOHHHH npn6jiH3HTejibHO 
1.00 mm ot nepe^Hero Kpan ^ocraraeT 0.62—0.78 mm. Kpaa ee cjierKa Ka- 
eMaaTLie. IlnmeBO/i; pa3,ABaHBaeTCH Bnepe^n SpionmoH npHcocnn Ha 2 kh- 
HieaHLie BeTBH, ftoxo^nmne nonra £0 3a,AHero KOHpa Tejia, kotoplih 3aKaHHH- 



Phc. 2. Prionosoma zachwatkini sp. n. 


A — aAopaJibHbiii ahck c iimnaMH; E — yrjiOBOH iimn aAOpaJibHoro AHCKa; 
B — MaJiwe ninnw aflopaJibHoro AHCKa; r — nHJioot)pa3Hbie 3a3y6pHHbi 
KyTHKyjibi c OpioniHOH ctopohm Tejia; — hhao. 


BaeTca He6oJibiHHM cocohkom. IIojiOBaH 6ypca jienoiT B^ojib nepe^Hero npan 
SpioruHOH npncocKH, He ftocTHraa ero cepeAHHbi. CeMeHHHKH yftjnraeHHOH 
(j)opMbi c njiOTHbiMH KpaaMH, pa3MepaMH 0.90—1.30x0.47 mm, pacnojio>KeHbi 
o^hh 3a jjpyrnM no cpe^Hen jihhhh Tejia. Hhhhhk y^jiHHeHHo-oBajibHbm 
(0.41—0.56 mm) HaxoftHTCH Henocpe^CTBeHHO HaA nepBbiM ceMeHHHKOM. 

JKeJITOHHHKH H3 AOBOJIbHO KpynHbIX $OJIJIHKyjIOB HaHHHaiOTCH OT SpiOHIHOH 
npncocKH h npocrapaiOTCH ao 3aAHero KOHpa. Maraa xoporno pa3BHTa, kom- 
naKTHa, co^ep^KHT 82—136 hhh, oBajibHOH $opMbi (0.085—0.096x0.058— 
0.065 mm) (pnc. 2). 


Pa3Mepw (b mm) biiaob po^a Prionosoma 


IIpH3HaKH 

P. serratum (Bpa3HJiHH) 

P. zachwatkini sp. n. 
(YGCP, OaccewH AnecTpa) 

J],jiHHa Tejia 

23—38 

5.6—7.01 

MaKCHMajibHaa innpHHa Tejia 
BejiHHHHa aAopajibHoro ah- 

1.56—3.12 

0.77 

CKa. 

KoJIHHeCTBO hihiiob Ha aAO- 

1.50—3.12 

0.39—0.35 

paJILIIOM ABC KG . 

45 

37 

Pa3Mepbi yrjioBbix rniinoB 

0.19—0.29x0.05—0.010 

0.054—0.084X 0.021—0.024 

Pa 3 Mepbi KpaeBbix irnmoB 
KojinnecTBo ninnoB Ha mijio- 

0.14—0.17x0.056—0.06 

0.027—0.039X 0.018—0.021 

o6pa3Hoii 3a3y6pime . . . 

1 

7—8 

KyTHKyjiapHbie miinbi . . . 

0.04X0.013 

0.016—0.019 

BejiHHHHa poTOBoii npncocKH 
BeJIHHHHa 6pK)IHHOH npn- 

0.369—0.690 (nonepeHHHK) 

0.16—0.18 

COCKH. 

0.936—1.80 

0.62—0.78 

Pa 3 MepbI CeMeHHHKOB . . . 

1.35—2.60x0.325—0.361 

0.91—1.30X0.47 

Pa3MepbI HHHHHKa 

0.52—0.56 

0.41—0.56 

Pa3MepbI HHH, ....... 

0.091—0.108X 0.054—0.061 

0.085—0.096X 0.058—0.065 

KoJIHHeCTBO HHH, B MaTKe 

MHoroHHCJieHHbie 

86—136 

X03HHH . 

Epa3HJibCKaH apaMa 

Benac, nacTymoK, Majibra 
noroHbim 
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IIpHMepBi oimcBiBaeMoro BH^a h ero cpaBHemie c APyrnMH npe^CTaBHTe- 
jihmh po^a Prionosoma npHBe^eHBi b Ta6jinn;e. Thiioboh 3K3eMnjiap b To- 
cy^apcTBeHHOM npnpo^oBe^aecKOM My3ee AH YCCP, JIbbob. 

^H$$epeHn;HajiBHHH a h a r h o 3. M3 TaGjmpBi bhaho, hto 
onncBiBaeMBin bha 6jih3ok k Prionosoma serratum Diesing, 1850, ho HMeeT 
cympcTBeHHBie otjihhhh Kan Mop^ojiornaecKnx, Tan h MepHBix npn3HaKOB, 
h 3to no3BOJiaeT aobojibho aeTKo A H( M )e P eH R H P 0BaTL ero ot P. serratum . 
Oh oTjmaaeTca HajinaneM nnjioo6pa3HBix 3a3y6pnH tojibko c 6piohihoh 
ctopohbi, npnaeM 3a3y6pnHa HeceT HecKOJiBKo nmnnKOB. Ha 3aAHeM kohhp 
T eaa HMeeTca cocoaKoo6pa3HBra otpoctok. KojmaecTBO mnnoB b ^bohhom 
pa^y Ha aAopajiBHOM ^Hcne MeHBine h mnnBi KpynHee, pa3MepBi Teaa tojko 
6ojiee MejiKne. BBiaBjieHBi otjihhhh h b Apyrnx MeHee cyrgecTBeHHBix npn- 
3Haaax. 

Cjie^yeT TaK>Ke otmothtb, hto TpeMaTO^Bi P. serratum BCTpeaeHBi y 6pa- 
3 hjibckoh apaMBi — npeACTaBHTejia nacTymKOBBix >KypaBJien ( Gruiformes , 
Aramidae), KOTopaa o6nTaeT b 6ojiothctbix Jiecax cpeAnen n iohoioh AMe- 
Phkh, t. e. 3KOJiornaecKH b Kanon-To Mepe noAo6HOMy nacTymKaM h Kyjin- 
KaM BH^y nran; (^eMeHTBeB, 1940). KpoMe Toro, npeACTaBHTejm po^a Priono¬ 
soma BnepBBie KOHCTaTHpoBaHBi HaMH y nacTynmoB n KyjiHKOB Ha TeppnTO- 
pnn CoBeTCKoro Coio3a h b panoHe 6accenHa BepxHero ^HecTpa (EBixoBCKaa, 
1962; Ckph6hh, 1956). 
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A NEW SPECIES OF ECHINOSTOMATIDS, PRIONOSOMA 
ZACHWATKINI SP. N. 

M. I. Sergienko 
SUMMARY 

Prinosoma zachwatkini sp. n. (the fam. Echinostomatidae) was found in the intestine 
of the water rail, little crake and common snipe in the hasin of the upper Dniester in June 
to September, 1963. The new species differs from another species of this genus, P. serra¬ 
tum, , in considerably smaller sizes of the body, the presence of serriform cuticular notches 
on the ventral side, and a smaller number of spines on the adoral disk. 



